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PART III 
Public Works Department 


3 31/2016-17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെസ്റ്റ് 

ഹോസ്പിറ്റലിൽ 75 & 35 കെ . വി. എ . ഡിജി 
സൈറ്റിനുവേണ്ടി കേബിൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
( പുനർ ദർഘാസ്) - 2,70,000 


6 , 800 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി.( ടി ) 05/ 2016 - 17 . 

2016 ജൂ ലൈ 1. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 4 - 8 - 2016, 4 മണിവരെ മത്സര 
സ്വ ഭാ വ മുള്ള ദർഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

(3 ) 


11,800 


4 32 / 2016- 17 -തൃശ്ശൂർ പി.ഡബ്ലിയു . ഡി. ബിൽഡിംഗ് 
സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ 15 കെ . വി. എ . ഡിജി 

സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ- 4,70,000 
5 33 /2016 -17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

സർ ജി ക്കൽ ബ്ലോക്ക് കൂളിംഗ് ട വർ 
പരിശോധനയും ഫ്ളോ മെഷറിംഗ് സർവ്വീസിംഗും 
ചില്ലർ യൂണിറ്റ് 1- ന്റെ കമ്പസർ ഓവർ 

റോളിംഗും - 4,70,000 
6 34 / 2016- 17 - തൃശ്ശൂർ ഗവ . ഫൈൻ ആർട്സ് 

കോളേജിൽ മെയിൻ ബോർഡ് നവീകരിക്കൽ, 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ - 
- 5, 00,000 


കമ 


11,800 


(1) 


12 ,500 


- 9 ,700 


| 29 / 2016 - 17 - ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . ടി . ഐ . 
പുതിയ ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,85,000 
2 30/ 2016 - 17 - ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . ടി. ഐ . 
പുതിയ ഡാറ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
3, 30 , 000 


7 35/2016 -17 - പാലക്കാട് ഷൊർണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
പ്രിമെടിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ & ഫസ്റ്റ് 
ഫ് ളോർ) പുനർ വൈദ്യുതീക ര ണവും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും - 2,66, 500 


8 ,300 


- 6 , 700 


347 


26th JULY 2016 ) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


90 


- (2) 


ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 

- ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
8 36 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളേജ് 
ഓഡിറ്റോറിയം പുനർവൈദ്യുതീകരണം 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
- 2,30, 000 

5 ,800 ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
9 37 / 2016-17 -- പാലക്കാട് ( പട്ടികജാതി വികസനം) 

എൻ.എസ്. സി ./ ട ഷറി ഡെപ്പോ സിറ്റ്/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 
മായന്നൂർ ഐ . ടി . ഐ .- യിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൾ, 

ഡെപ്പോ സിറ്റ്/ ദേശ സാ ൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഓഫീസ് റൂം , കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,20,000 

8 , 000 

പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണയ 
10 38 /2016 -17 - എറണാകുളം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 

പ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഓഫീസ് എറണാകുളം പുനർവൈദ്യുതീകരണം 
- 3,20,000 

- 8, 000 

ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
11 39/2016-17 -- എറണാകുളം ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിട 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 5,00,000 

12 ,500 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
12 40/2016- 17- - എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. 

ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ഗേൾ സ് എച്ച്. എസ്. എസ്.- ലെ ഓപ്പൺ 
ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
3,00, 000 

7 ,500 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
13 41/ 2016 -17-എറണാകുളം കാലടി സി .എച്ച്. സി.- യിൽ 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
ആറ് എയർ കണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കലും അതിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണവും - 5,00 ,000 

( ഒപ്പ്) 
12,500 ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
14 42/ 2016- 17- എറണാകുളം പുതിയ ഹൈക്കോടതി 

തൃശ്ശൂർ. 
കോംപ്ലക്സിൽ പവർ പ്ലഗ്ഗം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗം 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,00,000 

7 ,500 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 1- ന് 770+5 % 

- നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./ 09 / 2016 - 17. 2016 ജൂ ലൈ 7. 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 660 +5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 7 - നും 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
540 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - നും 5 - നും 940 + 5 % വാറ്റ്, 

- വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
ക്രമനമ്പർ 6, 11, 13 ഇവയ്ക്ക് 1,000 +5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12- നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
14 - നും 600 +5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - നും 10 - നും 640 + 5 % വാറ്റ്, ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2 - 8- 2016 , 
ക്രമനമ്പർ 8- ന് 500 + 5 % വാറ്റ്, 

3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3 . 30 - ന് 

ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 4- ന് പൊതുമരാമത്ത് 

പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ , ബി , സി ക്ലാസ്സും 15 കെ . വി. എ . ഡി. ജി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള യോഗ്യത , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പൊതു 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
മരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ്. 

ക്രമ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

- നമ്പർ 
- പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 2 - നും 

അടങ്കൽ തുകയും 
5 - നും 25 ദിവസം, കമനമ്പർ 3 - നും 14 - നും 20 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 

81/2016 - 17 -- എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 
ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 

2013 - 14 - ഇരിക്കൂർ കൂട്ടുമുഖം സാമൂഹിക 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 

ആ രോ ഗ്യ കേ ന്ദ ത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ടതും 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 

- 3,40 ,000 

8 ,500 
( വൈ ദ്യുത വിഭാ ഗം ) , ത്യശ്ശൂ ർ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 

| 2 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 

82 / 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

2013 - 14 -കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് 

ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 4,62, 000 

11, 600 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

3 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെ ടെയുള്ള 

83 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചേംബിലോട് 
വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

പഞ്ചായത്തിലെ ചാല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 

സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്നവിധം 

നിലയിലെ ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ നിർമ്മാണം 
ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
ഡാഫ് റ്റ്, നിര ത ദ വ്യം , കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള 

- 5, 00,000 


1 


12 ,500 


348 


26th JULY 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(3 ) 


- 4 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 8 - നും 
700, കമനമ്പർ 2 , 3 , 12 , 14 ഇവയ്ക്ക് 

1, 000 , 
ക്രമനമ്പർ 4 - നും 10 - നും ഇവയ്ക്ക് 900, കമനമ്പർ 5 - നും 
7 - നും - 600 , കമനമ്പർ 6 - നും 13 - നും 800 , ക്രമനമ്പർ 
9- നും 11- നും - 500 . 

-- നികുതി - കമനമ്പർ 1- നും 8 - നും 35, ക്രമനമ്പർ 
2, 3, 12 , 14 ഇവയ്ക്ക് 50, ക്രമനമ്പർ 4- നും 10 - നും 

45 , ക്രമനമ്പർ 5 - നും 7 - നും 30 , കമനമ്പർ 6 - നും 
13 - നും - 40, ക്രമനമ്പർ 9- നും 11 - നും - 25. 


11, 300 


( 1) 

(2 ) 
84/ 2016 -17 -- എം . എൽ. എ . - എ . ഡി. എഫ് . 
2013 -14-കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാ ണം - വൈദ്യുതീകരണം ( പു നർ 

ദർഘാസ്) - 4,10,000 
- 5 85 / 2016 - 17 - - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി. എഫ് . 

2013 -14- ഇരിക്കൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം-കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിലെ കണിയഞ്ചാൽ ഗവൺമെന്റ്ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 

- 3,00 ,000 
- 6 - 86 / 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി. എഫ് . 

2013- 14- അഴീക്കോട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം 
ആരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം - 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
4,00,000 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ, 


7 ,500 


10 ,000 


7 , 500 


7 , 800 


- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീക രണ കാലാ വധി - കമനമ്പർ 
| 2 , 3, 4, 12, 14 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040- 00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട ഷ റി യിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ 
പമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പാഥ മിക കരാർ 
- 200 - ന്റെ മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


5 , 400 


7 87/ 2016 - 17 -- എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 

2013 - 14 -കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലം- ഉറത്തൂർ പ്രാഥമിക ആ രോ ഗ്യ 
കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 3, 00,000 
8 88/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് വടകര എം . എ . സി . റ്റി. 

കോടതിയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,11,984 
9 89 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് വടകര സബ് 

കോടതിയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,13, 666 
10 90/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് ജില്ല രജിസ്ട്രാർ 

(ജനറൽ) ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 4,04,959 
11 91/ 2016 - 17 - മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് പോലീസ് 

സ്റ്റേഷന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 2, 14 ,765 
92/ 2016 -17 - മലപ്പുറം ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക 
സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ( ബി2 , എ7, ബി3 , 
ബി5, ബി12, ബി13 , ബി29 , ബി6, ബി1 , ബി8) 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 

- 4 ,99,585 
13 93 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരം പ്രീ മെടിക് 

ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 

3,75 ,000 
14 94 / 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി. എസ് . 

ധർമ്മടം -ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 

സമി നാർ ഹാളിന്റെ നിർ മ്മാ ണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,99,025 


10 ,200 


5 , 400 


12 


12 ,500 


9 ,400 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


12 ,500 


349 


